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Antrag 

der Abgeordneten Dr. Mechtersheimer, Frau Schilling, Schily und der Fraktion 
DIE GRÜNEN 


Keine Stationierung von US-Kampfhubschraubern auf dem Flughafen Wiesbaden- 
Erbenheim 


Der Bundestag wolle beschließen: 

In Übereinstimmung mit dem Beschluß der Hessischen Landesre- 
gierung vom 9. August 1988 lehnt der Deutsche Bundestag das 
Vorhaben der US-Streitkräfte, auf dem Flugplatz Wiesbaden- 
Erbenheim bis zum Jahre 1993 insgesamt 181 Hubschrauber und 
Starrflügler mit einer Erhöhung des Flugbetriebes im Bereich von 
90 000 bis 100 000 Flugbewegungen im Jahr zu stationieren, ab. 

Dies bedeutet, daß keinerlei Stationierungen in Wiesbaden- 
Erbenheim vorgenommen werden dürfen. 

Bonn, den 8. September 1988 

Dr. Mechtersheimer 
Frau Schilling 
Schily 

Dr. Lippelt (Hannover), Frau Schmidt-Bott, Frau Vennegerts und Fraktion 
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